Jan Kapistran Goryczka 


MAJSTER SZEWSKI, 


przeżywszy lat 76, po długiej a dolegliwej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, rozstał 
się z tym światem dnia ll-go Października 1887 roku. 
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W smutku pogrążona żona z dziećmi i wnukami, zaprasza Krewnych, Znajomych i Przyjaciół na wyprowadzenie 


zwłok we Czwartek dnia 18 b. m. o godzinie 3-ciej popołudniu: ze szpitala OO. Ponin na Kazimieru -= m zh 


wprost na cmentarz. 


Druk W. Korneckiego. 
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